Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 6 października 2015 r. 
przeżywszy 51 lat zmarła 


DOROTA CIEPLUCH 


MSZA SWIETA ZALOBNA 
Odprawiona bedzie 12 pazdziernika 2015 roku, o godzinie 13°° 
w KoSciele Sw. Franciszka z Asyzu przy ul. Warszawskiej w Kielcach 


po czym nastapi odprowadzenie drogiej nam Osoby 
na Cmentarz Stary w Kielcach. 


Pograzeni w gtebokim smutku Corka, Brat i Rodzina. 


